Inż. TADEUSZ 


CHOLEWA 


NAJDROŻSZY i NAJUKOCHAŃSZY 
SYN, MĄŻ, TATUŚ i DZIADZIO 


PRACOWNIK INSTYTUTU OBRÓBKI SKRAWANIEM, 
B. NACZELNY DYREKTOR ZAKŁADÓW PRZE- 
MYSŁU METALOWEGO „CEGIELSKI“ W POZNANIU, 
B. ORGANIZATOR I DYREKTOR FABRYKI ŁOŻYSK 
TOCZNYCH W KATOWICACH 


ODZNACZONY SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI 
i MEDALEM X-LECIA PRL 


przeżywszy lat 64, po długiej a ciężkiej chorobie, 
opatrzony św. Sakramentami, zasnął w Panu 
dnia 8 grudnia 1973 roku. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE przy zwłokach odprawione 
zostanie we Środę dnia 12 bm. o godzinie 14 w kościele 
paraf. w Prokocimie, po czym nastąpi wyprowadzenie 
zwłok na cmentarz miejscowy, o czym zawiadamiają 
pogrążeni w głębokim żalu i smutku: 


MATKA, ŻONA, SYNOWIE, SYNOWE, WNUKI 
i RODZINA. 


Bibl. Jag.’ 
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